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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 98] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2023/माघ 28, 944 
No. 98] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 28, 944 
भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 3 फरवरी, 2023 


संदर्भ: ।।0-208047/4/2020-208-8॥8 (526).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 208 के नियम i5 के 
उपनियम (॥) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो Weert अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानको का विवरण 


इसके साथ संलग्र अनूसूची मे दिया गया है, उन्हें कॉलम तीन में इंगित तारीख को रद्द कर दिया या और वापिस ले लिया 
गया है। 


अनुसूची 
oe वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक वापिस लिए जाने की 
सं. तारीख 
(॥) (2) (3) 
आई एस 3235 : 988/ars एस ओ 595-2 : 987 40 फरवरी 2023 
चिकत्सा उपयोग के लिए सिरिंज के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
(दूसरा पुनरीक्षण) 


069 GI/2023 () 
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वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक 


वापिस लिए जाने की 
तारीख 


ee 


| ® | 


आई एस 5393 : 969 
पेच, हड्डी के लिए विशिष्टि 


40 फरवरी 2023 


आई एस 5394 : 969 
कृत्रिम अंग, Bee के लिए Faroe 


40 फरवरी 2023 


आई एस/आई एस AT 5832-8 : 997 
शल्य चिकित्सा के लिए प्रत्यारोपण - धातु सामग्री 
भाग 8 Peat कोबाल्ट-निकल-क्रोमियम-मोलिबडेनम-टंगस्टन-लोहा मिश्र धातु 


40 फरवरी 2023 


आई एस 70 : (984/ars एस at 5837-2 : 980 
पिन, रश, इंट्रामेड़लरी के लिए विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 


40 फरवरी 2023 


आई एस 775 (भाग ॥) ; 7975 


स्लाइड स्विचों के लिए विशिष्टियां 
भाग सामान्य अपेक्षाएं और परीक्षण 


40 फरवरी 2023 


आई एस 775 (भाग 2) ; 985 
स्लाइड स्विचों के लिए विशिष्टियां 
भाग 2 स्लाइड स्विच, टाइप ॥ 


40 फरवरी 2023 


आई एस 40482 (भाग ॥) ; 983 
मुद्रित तारों के बोर्ड के संयोजकों के लिए विशिष्टियां 
भाग 7 परीक्षण शड्यूल और अपेक्षाएं 


40 फरवरी 2023 


आई एस 0482 (भाग 2) : 983 
मुद्रित तारों के बोर्ड के संयोजकों के लिए विशिष्टियां 
भाग 2 मेल एडेप्टर, कोनटेक्ट स्पेसिंग 3.962 मिमी, श्रेणी -सी, टाइप 40482 - आई एस -0 
6/0/42/45/6/8/22 - alb - 2- A—5/.27 or 2.54/0.4 


40 फरवरी 2023 


0 


आई एस 0482 (भाग 3) : 983 
मुद्रित तारों के बोर्ड के संयोजकों के लिए विशिष्टियां 
भाग 3 सॉकेट, कार्ड इंसर्शन, कोनटेक्ट स्पेसिंग 3.962 मिमी, श्रेणी ए, टाइप 40482 आई एस - 


02 - 6/(0/2/5/6/8/22 - alb - 2 — /४8/७ - 5/.27 or 2.54/0.4 


40 फरवरी 2023 


आई एस 0482 (भाग 4) : 986 
मुद्रित तारों के बोर्ड के संयोजक के लिए विशिष्टियां 
भाग 4 सॉकेट, कार्ड इंसर्शन, कोनटेक्ट स्पेसिंग 3.692 मिमी, श्रेणी ए एवं ए डी टाइप 0482 
आई एस - 03 


40 फरवरी 2023 
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a वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक वापिस लिए जाने की 
सं. तारीख 
() ee फिएकओर, , 2  )ओ |. (७39) | 
आई एस 034 : 20I9/ars एस at 8828 : 204 
2 शल्य चिकित्सा के लिए अंतर्रोषण — आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण की हैंडलिंग और देखभाल पर 40 फरवरी 2023 
मार्गदर्शन 
(दूसरा पुनरीक्षण) 
3 आई एस 4462 (भाग ॥) : 985 40 फरवरी 2023 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 
भाग 4 टाइप । 
आई एस 4462 (भाग 2) : 985 
44 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 40 फरवरी 2023 
भाग 2 टाइप 2 
आई एस 4462 (भाग 3) : 985 
45 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 40 फरवरी 2023 
भाग 3 टाइप 3 
आई एस 4462 (भाग 4) : 985 
6 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 40 फरवरी 2023 
भाग 4 टाइप 4 
आई एस 4462 (भाग 5) : 985 
7 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 40 फरवरी 2023 
भाग 5 टाइप 5 
आई एस 4462 (भाग 6) : 985 
8 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 40 फरवरी 2023 
भाग 6 टाइप 6 
आई एस 4462 (भाग 7) : 985 
9 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 40 फरवरी 2023 
भाग 7 टाइप 7 
आई एस 4462 (भाग 8) : 985 
20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए गैर-विद्युतरोधित टर्मिनल टैग के आयाम 40 फरवरी 2023 
भाग 8 टाइप 8 
2 आई एस (2495 (भाग ॥/अनुभाग ) : (987 40 फरवरी 2023 
इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरणों में प्रतिसरणों के लिए उपयोगी सॉकेट के आयाम 
भाग । आर्मेचर प्रतिसरणों के लिए सॉकेट 
अनुभाग 8 पिन सॉकेट 
22 आई एस 72795 (भाग /ATATT 2) : 987 40 फरवरी 2023 
इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरणों में प्रतिसरणों के लिए उपयोगी सॉकेट के आयाम 
भाग 4 आर्मेचर प्रतिसरणों के लिए सॉकेट 
अनुभाग 2 4 पिन सॉकेट 
23 आई एस 40680 : 987/arsTAaT 4539 : 980 40 फरवरी 2023 
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a वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक वापिस लिए जाने की 
सं. तारीख 
(0)... (2... | (3) /४&ऋ 
आई एस 4240 ; 995/are एस ओ 608 : 987 
24 शल्य चिकित्सा के लिए अन्तर्रोपण --- सूचनांकन,पैकेजबंदी तथा लेबल लगाने की सामान्य 40 फरवरी 2023 
अपेक्षाएं 
25 आई एस 45650 : 2006 40 फरवरी 2023 
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली -- बैंकिंग उद्योग के लिए आई एस/आई एस ओ 9007 : 2000 के 
कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 


पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी, टी एन एम) 
[विज्ञापन-/4/असा./622/2022-23] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the |3th February, 2023 


Ref: HQ-PUB07//2020-PUB-BIS (526).—In pursuance of Sub-rule (l) of Rule (5) of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 208, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian standards, particulars of which are given in schedule 
hereto annexed have been cancelled and stands withdrawn from the date indicated against it in the third column. 


SCHEDULE 
SL No., Year & Title of the Indian Standard Withdrawn Date of Withdrawal 
No. 
(l) (2) (3) 
] IS 3235 : 988/ISO 595-2 : 987 0 February 2023 
General Requirements for Syringes for Medical Use 
(Second Revision) 
2 
IS 5393 : 969 0 February 2023 
Specification for Screws, Bone 
3 
IS 5394 : 969 0 February 2023 
Specification for Prostheses, Hip 
7 
IS/[ISO 5832-8 : 997 0 February 2023 
Implants for Surgery — Metallic Materials 
Part 8 Wrought Cobalt — Nickel — Chromium — Molybdenum — Tungsten — Iron Alloy 
5 
IS 7il0 : 984/ISO 5837-2 : 980 0 February 2023 
Specification for Pins, Rush, Intramedullary 
(First Revision) 
7 IS 775 (Part l) : l975 0 February 2023 
Specification for Slide Switches 
Part | General Requirements and Tests 
7 IS 775 (Part 2) : 985 0 February 2023 
Specification for Slide Switches 
Part 2 Slide Switches, Type | 
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Sl. 
No. 


No., Year & Title of the Indian Standard Withdrawn 


Date of Withdrawal 


(l) 


(2) 


(3) 


7 


TS 0482 (Part L) : 983 
Specification for Connectors for Printed Wiring Board 
Part | Test Schedule and Requirements 


0 February 2023 


IS 0482 (Part 2) : 983 
Specification for Connectors for Printed Wiring Board 
Part 2 Male Adapter, Contact Spacing 3.962 mm, Category C, Type 0482 IS 0I- 
6/0/[2/[5/[6/8/22 —a/b -2-A — 5/.27 or 2.54/0.4 


0 February 2023 


0 


TS 0482 (Part 3) : 983 
Specification for Connectors for Printed Wiring Board 
Part 3 Socket , Card Insertion, Contact Spacing 3.962 mm, Category A, Types 0482 IS 
02-6/0/[ 2//5/[6/ 6/22 —a/b -2-A/B/C — 5/.27 or 2.54/0.4 


0 February 2023 


ll 


IS 0482 (Part 4) : 986 
Specification for Connectors for Printed Wiring Board 
Part 4 Socket, Card Insertion, Contact Spacing 3.692 mm, Categories A and AD Types 
0482 IS -03 


0 February 2023 


2 


IS 034 : 20l9/ISO 8828 : 20i4 
Implants for Surgery — Guidance on Care and Handling of Orthopaedic Implants 
(Second Revision) 


0 February 2023 


3 


TS 62 (Part L) : 985 
Dimension of Non — Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part | Type | 


0 February 2023 


4 


IS 62 (Part 2) : 985 
Dimension of Non — Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part 2 Type 2 


0 February 2023 


5 


TS 62 (Part 3) : 985 
Dimension of Non - Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part 3 Type 3 


0 February 2023 


6 


IS 62 (Part 4) : 985 
Dimension of Non — Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part 4 Type 4 


0 February 2023 


7 


TS 62 (Part 5) : 985 
Dimension of Non — Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part 5 Type 5 


0 February 2023 


8 


IS 62 (Part 6) : 985 
Dimension of Non — Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part 6 Type 6 


0 February 2023 


9 


IS 62 (Part 7) : 985 
Dimension of Non — Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part 7 Type 7 


0 February 2023 


20 


TS 62 (Part 8) : 985 
Dimension of Non — Insulated Terminal Tags for Electronic Equipment 
Part 8 Type 8 


0 February 2023 


2I 


IS 295 (Part l/Sec ) : 987 
Dimensions of Sockets for Relays Used in Electronic and Telecommunication 
Equipment 


0 February 2023 
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SL. No., Year & Title of the Indian Standard Withdrawn Date of Withdrawal 
No 
(l) (2) (3) 
Part | Sockets for Armature Relays 
Sec | 8 Pin Socket 
22 IS 295 (Part l/Sec 2) : 987 0 February 2023 
Dimensions of Sockets for Relays Used in Electronic and Telecommunication 
Equipment 
Part | Sockets for Armature Relays 
Sec 2 I] Pin Socket 
23 IS 0680 : 983/ISO 539 : 980 0 February 2023 
Programming Languages — Fortran 
24 
IS 4240 : 995/ISO 608 : 987 0 February 2023 
Orthopaedic Implants — General Requirements for Marketing, Packaging and Labelling 
25 TS 5650 : 2006 0 February 2023 


Quality Management Systems — Guidelines for the Implementation of IS/ISO 900] : 


2000 for Banking Industry 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-TI/4/Exty./622/2022-23] 
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